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LARGEST EVER ALUMINUM PALACE 
DESIGNED BY S.G.W.U. PROF 


The world's largest aluminum structure has been designed by a Sir George Williams 


University professor. 


Sao Paulo's recently constructed Palace of Fairs, stretching over 16 acres and re- 


quiring 856 tons of aluminum, was designed by SGWU associate professor of engineering 


Cedric Marsh. 


The structure - basically a metallic scaffold that appears to float - will house 
industrial exhibits from Brazil and around the world. It is the first building to 


rise on the 80-acre Anhembi Park site, expected to develop into a tourist highlight. 


Execution of the ultra-modern Palace required the help of a specially adapted com- 
puter. Professor Marsh's daring conception called for the whole weight of the roof 


to rest on supporting columns at 180-foot intervals without the use of cross-beam 


girders. 


The most complicated stage of the project was the erection of the entire basic 


structure - 670 tons of aluminum - all at once. 


Professor Marsh was in Sao Paulo to supervise the raising of the aluminum structure. 
Another recent assignment took him to Colombia, for the building of a Pan American- 
games gymnasium. At home in Montreal, the civil engineer is at work expanding the 
recently established Environmental Engineering program. His hope here is that the 
cooperation of civil and mechanical engineers, architects, environment planners and 
traffic specialists will produce a more coordinated approach to building. 
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LE PLUS VASTE PALAIS D'ALUMINIUM CONCU PAR UN PROFESSEUR DE L'UNIVERSITE SIR GEORGE 
WILLIAMS 


Le plus vaste batiment d'aluminium au monde a 6té congu par un professeur de 1'Univer- 


sité Sir George Williams. 


Il s'agit du Palais des Expositions de Sao Paulo au Brésil, dont la construction vient 
d'étre terminée. La structure, qui couvre une superficie de 16 acres et dont 1'érec- 
tion a nécessité 856 tonnes d'aluminium, est l'oeuvre de M. Cedric Marsh, professeur 


agrégé en génie et construction de L'Université Sir George Williams. 


L'ensemble, essentiellement constitué d'un échafaudage métallique a L'aspect aérien 
par sa légéreté méme, abritera des expositions industrielles du Brésil et du monde 
entier. C'est le premier édifice a @tre élevé sur l'emplacement de 80 acres du Parc 


Anhembi, dont on prévoit qu'il constituera une importante attraction touristique. 


La construction de ce palais ultra-moderne a nécessité l'aide d'un ordinateur spécia- 
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lement adapté pour la circonstance. L'audacieuse conception du Professeur Marsh 
prévoyait que le poids entier de la toiture de l'édifice ne serait supporté que par 
des colonnes disposées a 180 pieds les unes des autres sans @tre reliées entre elles 


par des poutres de traverse. 


La phase cruciale de l'entreprise fut 1'érection en une seule venue de toute la struc- 


ture principale de 670 tonnes d‘aluminiun. 


Le Professeur Marsh se trouvait & Sao Paulo pour diriger personnellement cette phase 
de la construction. Tout récemment encore, la Colombie fit appel a ses services pour 
la construction d'un gymnase pour les Jeux Pan-Américains. A Montréal, ot il habite, 
il consacre beaucoup de son temps a développer un programme récemment institué a Sir 
George Williams, qui porte sur le génie et l'environnement. Son voeu le plus cher 
serait qu'avec la collaboration d'ingénieurs civils, d'ingénieurs en structures, 
d'architectes et de spécialistes de l'environnement et de la circulation, on en arrive 


a des vues mieux coordonnées quant a la construction urbaine. 


Malcolm Stone 
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